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Disponible :
Austin – Breathe with me
Plus citadine que campagnarde, Jane est abasourdie quand sa meilleure amie l’envoie se ressourcer… au Texas !

Pourtant, elle doit bien admettre que les paysages sont magnifiques, ses hôtes adorables, le ranch impressionnant…

Seul point noir ? Austin. Froid, désagréable, il se comporte en ours mal léché et fait bien comprendre à Jane qu’elle n’est pas la bienvenue dans son monde.

Mais la jeune femme refuse de se laisser impressionner par ce cowboy aussi sexy qu’agaçant !
 
Entre eux, c’est électrique à chaque instant, et quand l’attirance et les sentiments s’en mêlent, ça devient explosif !
[image: Austin – Breathe with me ]
Disponible :
Player Boy
Matt est inspecteur, sûr de lui et séducteur. Rien ni personne ne l’impressionne… sauf Amy.

Aussi belle que secrète, elle lui file entre les doigts à leur première rencontre dans un bar. Mais pas question de baisser les bras !

De secrets en révélations, de doutes en certitudes, Matt va devoir s’accrocher pour séduire Amy.

Son plus grand défi ? Obtenir sa confiance et son cœur.
[image: Player Boy ]
Disponible :
Tiger – Entre ses griffes
Seule, sur une route déserte, Christy tombe en panne au milieu des forêts de l’Arkansas. 
La jeune femme est kidnappée par un groupe de miliciens aussi dangereux que cruels, et tout bascule. Elle devient leur esclave, sans valeur, sans identité.
Alors que sa vie ne tient plus qu’à un fil, elle doit son salut à Tiger, le numéro 3 de l’organisation, aussi beau que dangereux, un homme violent et implacable.
Une situation étrange s'instaure entre eux. Vrais sentiments ou syndrome de Stockholm ?
Et si pour lui tout n’était qu’un jeu, et Christy une jolie proie à tourmenter avant de lui porter le coup de grâce ?
[image: Tiger – Entre ses griffes ]
Disponible :
Sex Friends - Où tu veux, quand tu veux !
Entre Alec et Norma, c’est explosif dès le premier jour !
Il est fêtard, arrogant, charmeur… et il met la musique à fond.
Elle est vive, déterminée, joyeuse… et veut briser sa chaîne hi-fi.
Ils sont voisins, s’attirent, s’agacent, et ne veulent surtout pas de relation !
Alors un contrat de sex friends, c’est l’idéal… 
Ou plutôt le début des emmerdes !
[image: Sex Friends - Où tu veux, quand tu veux ! ]
Disponible :
Forbidden Stepbrother
Après un terrible accident, Nell a perdu la mémoire et oublié les deux dernières années de sa vie. Mais aujourd’hui, la jeune femme est déterminée à prendre un nouveau départ ! Pour sa dernière année de lycée, elle emménage avec sa mère, son nouveau beau-père et ses deux fils dans une villa de rêve, loin de son ancienne vie. 
Prête à s’intégrer dans cette famille, Nell ferait tout pour s’entendre avec Kyle et Hunter, ses frères par alliance. 
Mais c’était sans compter Kyle et ses sarcasmes blessants, Kyle et son charme magnétique, Kyle et ses yeux de loup… Attirée par lui, perdue entre sa nouvelle vie et sa mémoire qui lui joue des tours, Nell ne sait plus ce qu’elle doit croire ! 
Entre secrets oubliés, sentiments contrariés et destin capricieux, Kyle et Nell ont-ils une chance de s’aimer envers et contre tous ?
[image: Forbidden Stepbrother ]

Sara June

HOT RIDER
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À toutes les femmes de ma vie, que le bonheur d’être aimées et adorées vous soit accordé !
Prologue
Mes baskets sont mouillées de la rosée du matin alors que je cours à travers le grand terrain pour échapper à Sara. Je rigole quand elle m’attrape avant que nous roulions dans l’herbe et que le ciel d’un bleu pur inonde mes yeux.
– Je t’ai eue. C’est toi le chat ! dit-elle en riant.
Elle se relève rapidement et je m’élance à sa poursuite. Je suis si heureuse. Ses longs cheveux caramel volent derrière elle et son rire cristallin résonne dans l’air parfumé du printemps. La cour est remplie de frères, tous vêtus de cuir, et une ambiance de fête s’est installée autour de nous. Aujourd’hui est un grand jour, ils vont choisir de nouvelles recrues pour notre club de bikers et Hush deviendra un membre à part entière, un véritable Dark Soldier. Je l’aime bien ; même s’il ne parle pas beaucoup, il ne rechigne jamais à jouer avec nous. Ce soir, il y aura une fête en son honneur, mais je n’ai pas le droit d’y participer. Ça ne me dérange pas tellement, puisque Sara et moi irons au lit tôt et nous ferons semblant de dormir pour pouvoir, une fois seules, regarder ce qui se passe en bas par la fenêtre. C’est toujours agréable de les regarder agir quand ils croient qu’on ne les voit pas. On en apprend beaucoup sur la vie d’adulte, et encore plus sur la vie au sein du club.
Je contourne mon père qui discute avec James, le père de Hush et vice-président du club, avant de déraper pour ne pas entrer en collision avec Mace. Ce dernier m’agrippe par ma petite veste de cuir et me fait basculer dans les airs avant de me rattraper. Son air un peu revêche me fait rire.
– Hey, petite souris, où cours-tu ainsi ?
Je passe ma main sur son crâne luisant en rigolant. Je l’aime beaucoup, Mace. Il sent toujours l’huile et la graisse. Maman dit que c’est parce qu’il travaille dans un garage.
– Je suis le chat, maintenant c’est toi !
Il secoue la tête et ses yeux brillent de joie tandis qu’il me dépose. Je m’élance et l’entends rire derrière moi. Je retrouve finalement Sara qui s’est arrêtée pour boire un jus de fruits. Bonne idée ! Je m’en sors un de la glacière et m’assois sur la table de pique-nique à ses côtés. Mes yeux parcourent la cour lentement tandis que le liquide froid et légèrement sucré descend dans ma gorge sèche. Je me sens paisible. Mes frères discutent en riant et en buvant de la bière.
Quand je serai grande, moi aussi, je boirai de la bière !
Je cherche des yeux mon frère. Mon véritable frère, Path. Je sais que c’est lui qui a déniché les nouvelles recrues. J’adore rencontrer de nouveaux visages qui agrandiront éventuellement ma famille. Étant la fille du président, j’ai le privilège de les côtoyer énormément, et je les aime tous. Tous mes frères sans exception… Bon, d’accord, j’ai un peu peur de Scott quand il grogne en écossais, mais Papa n’arrête pas de me dire qu’il n’est pas méchant, qu’il a « juste un caractère de merde », et Maman le réprimande à chaque fois. « Connor, surveille ton langage ! » Moi, ça me fait rire. Si Maman savait ce que j’entends quand elle n’est pas là. Elle en ferait une syncope !
La moto de mon frère fait son entrée dans le parking, suivie de deux autres Harley bas de gamme mais rutilantes, et d’une magnifique Fat Boy. Je me relève rapidement et un surplus d’excitation me fait sautiller sur place. Les trois conducteurs retirent leurs casques et Sara soupire à mes côtés.
– Qu’est-ce qu’il est beau ! se pâme-t-elle.
– Qui ? demandé-je, surprise.
– Ton frère !
Je soupire. Les yeux de mon amie sont rivés à la veste de cuir de Path et ses joues ont pris une légère teinte rosée.
– Beurk, Sara… C’est mon frère !
– Pas le mien, répond-elle en haussant les épaules.
– De toute façon, Path est trop vieux pour toi. Tu as à peine 11 ans et lui vient d’en avoir 18 !
– Peu importe. Quand je serai plus vieille, je deviendrai la régulière de ton frère, dit-elle d’un ton déterminé.
Je mets mon doigt dans ma bouche, mimant l’action de vomir, et saute en bas de la table. Je m’avance rapidement vers les nouveaux arrivants. Je les détaille du regard et mes mains deviennent moites. C’est toujours un peu stressant de rencontrer de nouvelles personnes. Quand j’arrive près de lui, Path passe son bras autour de mon cou et m’attire contre lui. J’adore mon frère. C’est le plus gentil, il veille sur moi comme si j’étais un trésor et me fait toujours me sentir bien. Quand j’ai de la peine, il est toujours là pour m’écouter… Sara est jalouse de ma relation avec Path. Et alors que ce dernier la considère toujours comme la petite amie marrante de sa sœur, elle, elle le voit comme son futur mari !
– Dee, laisse-moi te présenter mes amis : Reese, Kill et Tips. Si Papa accepte, ils seront nos nouvelles recrues. Reese, Kill, Tips, voici ma petite sœur Dyleila, mais tout le monde l’appelle Dee.
Reese est un garçon plus gros que musclé, avec une drôle de tête. Il me sourit et je le salue doucement. Je me tourne ensuite vers Kill qui descend de la magnifique Fat Boy. Son regard noir me fout instantanément la trouille. Ses cheveux sont coupés très ras, comme ceux des soldats de l’armée. Il me regarde à peine et grogne… Oui, il grogne tel un chien enragé. Il dégage de lui une aura de colère et de violence pure. Je me sens trembler, articulant tant bien que mal un « salut ». Je sais que je ne crains rien, mon frère ne me mettrait jamais en danger, mais reste que cet homme n’est visiblement pas un enfant de chœur. Mon frère me libère et entraîne Kill et Reese un peu à l’écart. Je sursaute quand la voix du troisième nouveau venu me parvient. Elle est à la fois forte et douce. Elle est grave sans être rauque, et je la sens vibrer en moi.
– Ne t’en fais pas, il n’est pas méchant ! Il en a bavé dernièrement, mais c’est un mec sympa.
Je me retourne vers la future recrue. Ses cheveux foncés prennent des notes dorées au soleil, ses yeux d’un brun très pâle sont magnifiques, mais ce qui l’est encore plus, c’est son sourire. Un sourire légèrement en coin, aux dents blanches éclatantes, offert rien qu’à moi. Il s’avance toujours en souriant et me tend la main, comme on se tend la main entre adultes.
– Enchanté, Dee. Je suis Tips.
Il penche la tête sur le côté alors que je suis complètement paralysée devant lui. C’est la première fois qu’on agit avec moi comme si j’étais une adulte. J’ai l’impression d’en avoir oublié jusqu’à mon nom. Il est beaucoup plus grand que moi, même légèrement plus que Path. Au moment où je pose ma main dans la sienne pour la serrer, je capte son odeur douce de chèvrefeuille. Sa main est chaude contre la mienne. Je la serre doucement à mon tour.
– En… enchantée, Tips.
Mes yeux restent rivés à ceux, hypnotiques, de Tips.
– Hey les mecs, nous interrompt mon frère, mon père nous attend. Allons-y.
– À plus, jolie demoiselle, me salue la nouvelle recrue.
Je laisse tomber ma main et le regarde s’éloigner. Sa démarche est fluide, comme s’il était déjà des nôtres. Il semble si à l’aise. Mon cœur s’accélère pour battre la chamade, il m’a traitée comme si j’étais une grande personne. Avec respect et politesse. C’est la première fois ! La sensation est grisante. Je veux qu’on me traite toujours ainsi.
Je l’aime bien, ce Tips.
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Dee
Huit ans plus tard
Je suis la fille de Connor Harris, président des Dark Soldiers et, de ce fait même, l’une des femmes les plus précieuses aux yeux du club. Je sais que ma position est importante, cependant j’aime croire que le respect que mes frères me portent n’est pas dû au statut de mon père, mais bien à ce que je suis, moi.
Ayant beaucoup observé mes parents étant plus jeune, je sais ce que l’on attend de moi… Je me dois d’être un pilier pour mon club en tant que fille du président. Je me dois d’être forte et de respecter les frères et leur autorité. J’ai toujours agi en fonction du club, dans le respect de leurs règles et de leur façon de voir les choses. Dès mon plus jeune âge, j’ai compris que mon quotidien ne serait ni simple ni conventionnel. J’ai perdu des amis sous les tirs ennemis, j’ai vu mon existence bouleversée plus d’une fois et plus d’horreur que les gens normaux ne peuvent l’imaginer. Pourtant, je ne changerais rien. J’aime mes frères, le club et tout ce qui va avec.
Et puis, c’est ma réalité, je n’ai rien connu d’autre. Je sais que notre univers est violent et qu’avec les bikers, la vie ne tient qu’à un fil minuscule, ténu et fragile. C’est sans doute pour cela que les mecs aiment les jolis-culs. Ces femmes leur offrent pendant un certain temps du plaisir sans prise de tête, où il leur est facile d’oublier leurs soucis et les dangers de la vie de motard. Mais aussi attirantes soient-elles, ils ont besoin des régulières. Elles leur offrent la stabilité et l’épaule sur qui compter en cas de coup dur. Les frères et sœurs du club, les régulières : ensemble, nous formons une grande famille unie.
Mais depuis le départ de Sara, ma meilleure amie, je ne traîne qu’avec les mecs, les frères. La compagnie féminine me manque, parfois. Le départ de Sara a laissé un vide en moi que j’ai simplement accepté. Ce n’est pas comme si j’avais pu faire quelque chose pour l’empêcher de partir. Quand James, le vice-président du club et père de Hush, a été descendu par les Satan Riders, un gang de bikers rival du nôtre, il y a quatre ans, les conséquences ont été lourdes.
Bounn, le sergent d’armes du club et père de Sara, espérait devenir vice-président à la place du défunt James, mais après les événements tragiques liés aux Satan Riders, le club a penché en faveur de mon frère Path. Bounn ne l’a pas vraiment digéré. Peu de temps après, il a demandé une mutation vers un autre chapitre. Sara a donc suivi sa famille sur la côte ouest, loin, trop loin de moi. J’ai eu énormément de peine. Mais en tant que fille du président, je ne pouvais pas le montrer. Je me devais d’être forte, comme je l’ai appris. Je pleurais quand j’étais seule, mais jamais je n’ai laissé mon chagrin transparaître.
Il faut dire que le départ de Bounn a été bénéfique, car Kill a pris sa place de sergent d’armes, et depuis, j’ai l’impression que le club est encore plus soudé et fort qu’avant.
***
J’adore venir au Thunder. L’ambiance est toujours légèrement électrique et j’aime danser, même si je le fais souvent seule. Les mecs n’osent pas trop m’approcher, surtout avec la horde de chiens de garde vêtus de cuirs qui rôdent près de moi, tous crocs sortis. Parfois, j’aimerais avoir la liberté des autres femmes dans le bar. Mais ma vie n’est pas ainsi. Je prends une rasade de ma boisson sucrée et légèrement acidulée avant de déposer mon verre sur le comptoir du bar. Hush et Kill discutent encore de la mystérieuse « tigresse ». Depuis presque une semaine, ils ne cessent de vanter le coup de coude que la jolie brune qui travaille au restaurant de Shirley a balancé dans le nez d’un mec un peu trop insistant avec elle.
Mon frère fend la foule avec deux jolies femmes à ses côtés. Je reconnais vaguement la rousse. À peine est-il à portée de voix que celle-ci s’éclipse. Cependant, le sourire aux lèvres de mon frère m’indique qu’il s’en contrefiche.
– Hey ! Devinez qui j’ai rencontré à la porte… une petite tigresse perdue ! s’exclame Path.
Mon regard se pose instantanément sur la brune à ses côtés. Elle est jolie et délicate. Ses longs cheveux sont bouclés à la pointe et ses grands yeux bruns sont fixés sur le dos de Hush. Mon ami semble la fasciner. Lorsque ce dernier se retourne et la reconnaît, je peux presque voir le courant qui passe entre eux.
– La jolie Lily ! Ça fait plaisir de te revoir ! résonne la voix grave de Kill derrière moi.
Après avoir détaillé Kill, les yeux caramel de la nouvelle venue se posent sur moi. Je la vois m’évaluer, me détailler. Je suis habituée à ce genre de regard inquisiteur. Je lui offre mon plus beau sourire. Quelque chose dans son regard semble hésitant.
– Bonsoir Lily, je me nomme Dyleila, mais appelle-moi Dee.
Elle me sourit timidement.
– Enchantée de faire ta connaissance, Dee.
Sa voix est claire et douce.
– Pas autant que moi ! J’ai tellement entendu parler de toi depuis une semaine.
– Vraiment ?
Elle semble surprise. Ses yeux s’ouvrent un peu plus et elle porte la main à sa bouche. Les pupilles de Hush sont rivées sur elle, il la dévore littéralement des yeux.
– Oui, les mecs ne tarissent pas d’éloges sur ton superbe coup de coude !
Je lui fais un clin d’œil complice et son rire cristallin résonne entre nous. Je crois que nous nous entendrons bien, elle et moi. Hush se décale pour lui faire une place au bar près de moi. Nous discutons un moment avec les mecs tandis qu’elle sirote sa bière. Des fourmis dans les jambes combinées à ma chanson préférée m’incitent à demander à Lily de se joindre à moi pour danser. Elle semble hésiter un instant avant d’accepter. Nous nous retrouvons finalement au centre de la piste de danse. Nous dansons et, pour la première fois depuis vraiment longtemps, je m’amuse avec de la compagnie féminine.
Le regard lourd de Hush ne lâche pas la silhouette de Lily et je ne peux m’empêcher de rire de sa « détresse ». Ces deux-là s’attirent comme des aimants, je ne sais pas s’ils s’en rendent compte. Lorsque nous retournons auprès des mecs, je suis en sueur et j’ai mal aux joues tant j’ai souri. Quand Lily nous annonce qu’elle doit y aller, je lui tends immédiatement mon téléphone pour qu’elle me laisse son numéro. J’espère sincèrement la revoir. Mon frère et Hush la raccompagnent à la sortie.
– Tu sembles t’être bien amusée, Princesse…
– En effet, Kill… Ça fait longtemps que je n’avais pas eu de compagnie pour danser.
Kill hoche simplement la tête. Son regard parcourt la foule, toujours à l’affût de potentiels problèmes dans son bar. Je mordille ma lèvre un instant, réfléchissant.
– Elle semble vraiment gentille, dis-je.
– Oui.
Kill me répond sans vraiment me regarder alors qu’il suit une silhouette dans la foule. Path revient vers nous, suivi de Hush. Les deux arborent une expression médusée.
– Eh merde ! Je vais prendre une bière ! lâche mon frère en faisant signe au serveur.
Les sourcils de Kill se froncent un instant.
– Que se passe-t-il, Path ? demande-t-il.
– Non seulement Lily est trop canon, mais en plus elle roule en Harley ! lui répond-il.
Kill explose de rire. Mes yeux se posent sur Hush qui dévisage mon frère férocement.
– Pas vrai ! s’exclame Kill.
– Ouais… Une Harley V-Rod, pas le dernier modèle, mais elle est foutrement bien entretenue, lance la voix bourrue de Hush.
– Eh bien, la tigresse n’a pas fini de nous étonner ! conclut finalement Path.
La tension s’installe rapidement au sein de notre groupe. Je sens bien que Path et Hush se livrent à un combat silencieux de testostérone. Malheureusement pour mon frère, je crains que le combat soit perdu d’avance. Lily ne semble même pas le voir quand Hush est là. Cela promet d’être divertissant. Je n’ai jamais vu un de mes frères s’intéresser à une autre femme qu’un joli-cul.
Lorsque nous quittons finalement le bar pour nous rendre au club, je réalise que Lily pourrait bien changer la donne dans notre petit groupe.
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La semaine s’est écoulée lentement. J’ai beau avoir choisi de faire mes études de chirurgie dentaire à distance pour rester près de ma famille, il faut que je sois organisée et assidue. Pour l’instant, j’ai beaucoup travaillé sur l’anatomie et la terminologie médicale. C’est plaisant de pouvoir étudier à Hedonas. Je n’ai qu’à me rendre à l’université de Danhoover située à un peu plus de trois heures de route du club une à deux fois par mois pour passer mes examens. J’en profite, car je vais sans doute devoir aller en internat quelques mois en dernière année pour les cours pratiques. Mais pour l’heure, je ne suis pas encore prête à m’éloigner de mes frères.
En parlant de frère, ce soir nous fêtons l’anniversaire de Path. Le club est en pleine effervescence et la musique résonne aux quatre coins de la cour, faisant vibrer ma peau. Je regarde autour de moi mes frères, le sourire aux lèvres, qui célèbrent l’anniversaire de leur vice-président. Je cherche rapidement ce dernier du regard. Quand finalement je le trouve, il serre dans ses bras une femme menue aux longs cheveux bruns. Lily ! Je m’élance à sa rencontre, trop heureuse de la revoir. Après une franche accolade, mon frère s’éloigne pour aller se prendre une bière et je reste avec Lily. Son regard parcourt la cour, et je ne sais pas si c’est à la recherche de Hush ou simplement par curiosité. Notre mode de vie, nos règles lui sont sans aucun doute inconnus.
– Reste avec moi, ne me quitte pas. C’est important !
– Pourquoi ? me demande-t-elle, légèrement surprise.
– Il y a des membres de plusieurs chapitres ce soir et tu n’as pas de veste.
Ses yeux parcourent ma robe sur laquelle repose mon propre blouson. Je me retourne pour lui faire découvrir l’arrière où est imprimé le logo des Dark Soldiers sous lequel est écrit « Dee ». Je me retourne et remarque son air surpris, elle ne comprend pas.
– Ici, si une femme n’a pas de blouson, c’est un joli-cul.
– Un joli-cul ? J’ai besoin que tu m’expliques un peu, Dee…
Je comprends qu’elle soit perdue. Son monde et mon monde ne fonctionnent pas de la même façon. En hochant la tête, je désigne deux filles légèrement vêtues.
– Les jolis-culs… elles ne sont là que pour être baisées. Ces filles n’appartiennent à personne, et tout le monde peut s’en servir. Comme Jen et Nina. Elles espèrent toutes devenir des régulières. Mais bien souvent elles ne servent que de vide-couilles.
– C’est répugnant !
Je dois me retenir de rire à la moue dégoûtée qu’elle m’offre.
– Ouais. Mais elles aiment ça, faut croire. Elles ne se refusent jamais aux mecs, et ce n’est pas comme si elles se prostituaient… Elles s’offrent gratuitement, sans demander la moindre rétribution, et de façon des plus… consentantes. Certaines peuvent être avec plusieurs mecs dans une même soirée. Leur espoir de devenir régulière est tel qu’elles n’ont aucun respect d’elles-mêmes… enfin, c’est ce que je pense !
Elle frissonne et j’espère qu’elle ne regrette pas d’être venue. Elle secoue lentement la tête, je crois qu’elle ne s’en rend même pas compte. Je pose ma main sur son avant-bras. Ses yeux caramel se fixent sur moi, les sourcils légèrement froncés. Elle doit comprendre que nous sommes en sécurité. Les régulières et les enfants de membres en règle sont intouchables. À côté de moi, elle est tout autant en sûreté qu’une régulière.
– Tu n’as rien à craindre. Avec moi à tes côtés, les mecs ne s’approcheront pas de toi… à moins que tu ne le souhaites.
Je lève un sourcil pour lui faire comprendre que j’en doute et elle s’enfonce un doigt dans la gorge, mimant un vomissement. On éclate de rire en même temps. Je lui montre mon verre et elle hoche la tête. Nous nous dirigeons vers le fût de bière pour qu’elle se serve. Je la guide ensuite vers une table de pique-nique et nous nous asseyons directement dessus, les pieds sur le banc, dos à la fête. Elle prend une gorgée de bière avant de me regarder, légèrement hésitante.
– Dee… J’avoue que je ne comprends pas trop votre monde…
Je m’appuie sur mes mains derrière moi en soupirant. C’est la première fois que quelqu’un de l’extérieur me demande de lui expliquer.
Je lui propose de me poser les questions qu’elle veut mais elle ne semble pas savoir par quoi commencer. Elle mordille sa lèvre et je me redresse pour la regarder dans les yeux.
– Les fondateurs des Dark Soldiers étaient des esprits libres pris dans le carcan des règles de la bonne société. Pour eux, rien n’était plus important que rouler en Harley, leur famille et le bien-être de cette dernière. Ils étaient huit amis et ils ont fondé le premier chapitre à Lonhill dans l’Ohio.
– Chapitre ?
– Le premier groupe, si tu veux. Ils ont acheté une bâtisse comme ici, et nommé un président, un vice-président.
Je développe un peu plus l’histoire du club et lui dévoile qu’il existe maintenant seize chapitres à travers les États-Unis, tous avec les mêmes règles et les mêmes valeurs. Je prends une gorgée de vin et elle avale un peu de bière. Les notes de musique résonnent autour de nous tandis qu’elle regarde ceux qui nous entourent. J’aimerais voir mon monde à travers ses yeux.
– Tu connais déjà notre VP, Path. Le président c’est notre père à lui et moi. Il y a aussi les membres réguliers, soit : Hush, Kill, Tips, Scott et Mace, ainsi que les régulières.
Je lui raconte le départ de Bounn et lui explique ce que sont les « recrues », ces hommes qui doivent prouver leur loyauté au club en se tapant toutes les sales besognes pendant un an. Mais Lily semble plus intéressée par les femmes du club.
– Les régulières sont les femmes officielles des bikers, un peu comme une épouse. Elles ont leur propre blouson et elles ont la protection entière du club, pas juste de notre chapitre… mais n’importe quel Dark Soldier donnerait sa vie pour la protection d’une régulière.
Pendant que je continue mon exposé, elle regarde mon blouson, haussant un sourcil. Je capte son regard et ris doucement. Elle doit se dire que je suis jeune pour être mariée.
– Je ne suis pas une régulière, mais étant la fille du président, je suis de la famille donc une protégée.
– Vous êtes plusieurs régulières ou protégées, ici ?
Je secoue doucement la tête. Le souvenir de Sara me revient, je ravale la douleur de son départ pour répondre à Lily.
– Non. Il y a ma mère et moi, bien entendu. Mace a une femme, mais elle ne vient que très rarement ici. Scott a une ex-femme et deux enfants. Ils vivent en Écosse.
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